PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 
San Bruno Gas Transmission Line Incident 
Data Response 



PG&E Data Request No.: 


NTSB 036-004-S1 


PG&E File Name: 


San Bruno GT Line Incident DR NTSB 036-004-S1 


Request Date: 


April 5, 201 1 


Requesting Party: 


NTSB 


Date Sent: 


April 6, 2011 


Requestor: 


Operations 
(Chhatre/Nicholson) 



Question 4 

Please provide MP locations for all of the Pressure Transducer, Paper Chart Recorders, 
Cross-ties and Take-offs shown on the peninsula map provided with NTSB_036-004. 



Answer 4 - Supplement 1 

Provided below are MP locations as shown on the peninsula map provided in 
NTSB 036-004. 



Sullivan Ave 


MP 43.48 (Line 109 MP) 




Martin Station 


MP 46.59 (Line 132 MP) 




132B Cross Tie 


MP 39.85 (Line 101 MP) 




Healy Station 


MP 40.05 (Line 132 MP) 


MP 38.94 (Line 109 MP) 


Lomita Park 


MP 33.68 (Line 101 MP) 




Burlingame 


MP 29.32 (Line 101 MP) 




Summit and Skyline 


MP 33.28 (Line 109 MP) 




Crystal Springs Rd 


MP 31.06 (Line 132 MP) 


MP 30.04 (Line 109 MP) 


Pacific and Poinsettia 


MP 24.69 (Line 101 MP) 




Half Moon Bay 


MP 6.62 (DFM 0210-01 MP) 


Ralston Ave 


MP 29.06 (Line132 MP) 


MP 27.93 (Line 109 MP) 
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Line 1 47 Cross Tie MP 21 .54 (Line 101 MP) MP 3.57 (Line 1 47 MP) 

Edgewood Rd MP 25.6 (Line 1 32 MP) MP 24.59 (Line 1 09 MP) 

Charter and Bayshore MP 18.43 (Line 101 MP) 

Meter Site M-1 (Line 101) MP 1 2.88 (Line 101 MP) 

Alpine and Junipero Serra MP 1 8.1 8 (Line 1 32 MP) MP 1 7.08 (Line 1 09 MP) 

Alpine and Piers MP 0.79 (DFM 0204-01 MP) 
Meter Site M-1 (Line 109 and 132) MP 1 6.51 (Line 1 32 MP) MP 1 5.40 (Line 1 09 MP) 

Rengstorff Ave MP 9.78 (Line 1 01 MP) 

Sierra Vista Ave MP 1 0.32 (Line 1 32 MP) MP 9.9 (Line 1 09 MP) 

Los Esteros MP 0.65 (Line 101 MP) 

Milpitas MP 0.00 (Lines 1 01 , 1 09 and 1 32 MPs) 
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